قائمة الحالات للمرضى داخل قطاع غزة 
التشخيص +الاجراء الطبي المطلوب ظات موافقة اللجنة الطبية القطرية 


إجمالي الحالات الطبية المعتمدة: 20 حالة 
إجمالي الحالات الطبية التي إعتمدتها اللجنة الطبية القطرية:10 حالة ' 
إجمالي الحالات الطبية التي لم تراجعها اللجنة الطبية القطرية: 10 حالة 


